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Dreizehntes Capitel.
rwahnten Losungen mit grosser Annaherung als solche bestatigt ge-
TndeB     Doch sind Abweichungen zwisclien Beobachtung und Berech-
Q vorhanden, die, wenn auch klein, doch niclit den Beobachtungs-
uns^herheiten zuzuschreiben waren.   Endlich fand sich die Constante a
fur Salze gleicher Art meist nur annahernd gleich.    So war:

CaCl2:
MgCl2:
2KNOS:
2NaN08:
a = 0,197 ~a = 0,105
fur   2 KOI: ......   a = 0,159
„    2Na01:    .....   a = 0,181
„    KaS04:    .....   a = 0,153
„    ]STa2S04:      .   .   .   .   a = 0,152
„    KsCOa:.....a = 0,190
_ji_______---——                              i,      n    Na2C03:      ....   a = 0,112
Nach Herrn Whatmough soil Quincke's Behauptung hlnsichtlich der Gleichheit der Constante a fiir Chloride doch zu Recht bestehen. Er findet fur alle Chloride, die Cl oder C12 enthalten:
a = 7,557 + 0,1857 y.
Ausgenommen sollen sein NH4 Cl und Ca C12. Losungen des letzteren Salzes weichen auch nach Volkm ann am meisten von Quincke's Re^el ab. Ausserdem soil a fur Sulfate 0,1585, fiir Nitrate 0,1535 sein. Doch soil die Regel auf Losungen relativ geringer Concentration be-schrankt werden naussen.
Mischt man verschiedene Losungen mit einander, so soil die Ober-flachenspannung nach Rother1) sich gemass der Mischungsregel be-rechnen lassen. Da die Spannungen fiir Chloride gleichen Salzgehalts gleich sind, so folgt z.B., dass, wenn Chloridlosungen zu imraer gleichem Gesammtsalzgehalt verrnischt werden, die Oberfliichenspannung keine Aenderung erfahrt. Dieses hat Herr Whatmough52) ftir Gemische von KC1- und NaCl-Losungen nachgewiesen. In anderen Fallen, so z. B. fiir Gemische dreier Componenten, soil die erweiterte Gleichung 11)                          a = p1«! + #3 w2 + jps «3,
^ojpi 4" JPs + &a '==' I ^ gelten. Die Richtigkeit wircl an Mischungen aus Chloroform, Benzol und Aceton dargetlian. Eudlich iat noch zu bemerken, dass der gleiche Forscher auch das Verhalten von Losungen solcher Stoffe untersucht hatj die sich nicht in alien Verhaltnissen mit einander .mischen, fiir die es aber eine Teraperatur giebt/ die kritische Mischungstemperatur (S. 439 ff.), bei welcher eine Vermischuog in alien Verhaltnissen stattfindet. Die gesiittigte Losung eines Stoffes a in 1) zeigte eine andere Spannung als die des Stolfes b in a\ aber je mehr die Ternperatur sich jenem kritischcn Betrage naherte, desto mehr naherten sich auch die Werthe cler Spannungen der beiden ge-sattigten Losungen.
l) Wiedem. Ann., Bd. 21, S. 576. s) 1. c., S. 185.bei 83 Proc., solche Losungen sind nicht untersucht. Aehnliches hat Plato2) fur
